



ROSA BRACTEATA. 


R. Germinibus obovatis, pedunculis brevissimis brcicteatis, ramu- 
lisque vil/osis, caule petiolisque aculeatis, foliolis g!abrís, obovatis 
crenatis, subaculeatis. Pers. Synop. /\ 5 . Ventenat, jardín de 
Cels, pag. 28. Willd. Spec. 2, pag. 1079. 

R. ( Macartnea^. Bot. Cult . 34 - 

Rosier Bractéolé. Poiret, Ency. 6, pag. 296. 

LE ROSIER BRACTEOLE, 

ou 

DE MACARTNEY. 

DESCRIPTION. 

Cet arbrisseau est ordinairement rampant; mais il s’éléve 
á plusieurs pieds lorscjue ses tiges sont ñxées á un soutien. 
Ses rameaux sont gréles, velus, couverts, cá-et-lá, d’aiguil- 
lons un peu crochus, et souvent gemines. Les íeuilles se 
composent de sept ou neuf folióles ovales, obtuses, dentées, 
rétrécies á leur base en forme de coin, 1 fosantes, glabres 
des deux cotes. Les fleurs répandent une odeur agréable; 
elles sont de couleur blanche, le plus soi\vent solitaires, 
mais quelquefois deux ensemble, portees par un pédoncule 
court, couvert, ainsi que Fovaire et les lobes du cálice, dun 
duvet velouté et grisátre : sept á huit bractées imbriquées, 
concaves, frangées, pointues au sommet, les enveloppent á 

















































































































































































